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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 2001 


सा . का . नि . 696 ( अ ). -- राष्ट्रपति , राज्यपाल ( उपलब्धियां , भत्ते और विशेषाधिकार ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 43 ) 

की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , राज्यपाल ( भत्ते और विशेषाधिकार ) नियम , 1982 का और 
संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1 . 


(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल ( भत्ते और विशेषाधिकार ) ( संशोधन ) नियम , 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


राज्यपाल ( भत्ते और विशेषाधिकार ) नियम , 1987 ( जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है ) 
के नियम 11 के उपनियम( 8 ) के खंड ( ख ) के परंतक के स्थान पर निम्नलिखित परंतक रखा जाएगा , 
अर्थात: 
" परंत ऐसी यात्रा की अवधि प्रत्येक अवसर पर दस दिन से अधिक नहीं होगी ; " 


3 . 


उक्त नियमों की अनसूची 1 , अनसूची 2 ओर अनसूची 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुसूचियां और प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात् : 
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अनुसूची - 1 

(नियम 3 देखिाए ) 
राज्यपालों के पदीय आवास ( आवासों ) और उनके सामान के नवीकरण के लिए अनुज्ञेय अधिकतम रकम 


क्र . सं . 


राज्य का नाम 


पदीय आवास 


आन्ध्र प्रदेश 
अरूणाचल प्रदेश 
असम 
बिहार 
गजरात 


साज सामान के नवीकरण के लिए 
राज्यपालों को अधिकतम भत्ता ( रूपयों में ) 

3,01 ,875 
3 ,45, 000 
3 ,45 ,000 
4 , 39 ,013क 
2,58,750 


हरियाणा 
| हिमाचल प्रदेश 
| कर्नाटक 

केरल 
मध्य प्रदेश 
. महाराष्ट्र 


2,15 ,625 
2 ,58, 750 
2 ,15,625 
2 ,15 ,625 
3 ,62, 250 
12,93,750 


9 . 


0 . 


1 . 


13 . 


| हैदराबाद स्थित राजभवन 
ईटानगर स्थित राजभवन 
गवाहाटी स्थित राजभवन 
पटना स्थित राजभवन 
गांधी नगर स्थित राजभवन और 
राजभवन एनेक्सी, अहमदाबाद 

चण्डीगढ़ स्थित राजभवन 
| शिमला स्थित राजभवन 
बंगलौर स्थित राजभवन 
त्रिवेन्द्रम स्थित राजभवन 
भोपाल और पंचमढ़ी स्थित राजभवन 
मुम्बई , गणेशाकन्द( पूणे ) और नागपुर 
स्थित राजभवन 
इम्फाल स्थित राजभवन 
शिलांग स्थित राजभवन 
आयजाल स्थित राजभवन 
कोहिमा स्थित राजभवन 
भवनेश्वर स्थित राजभवन 
चंडीगढ़ स्थित राजभवन 
जयपर और माउंट आबू स्थित राजभवन 
गंगतोक स्थित राजभवन 
गंइडी और उटकमंड स्थित राजभवन 
अगरतला स्थित राजभवन 
लखनऊ स्थित राजभवन 
कोलकाता और दार्जिलिंग स्थित 
राजभवन 
दोनापाला पणजी स्थित राजभवन 
देहरादून स्थित राजभवन 
| रांची स्थित राजभवन 
| रायपर स्थित राजभवन 


17 


| मणिपर 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैंड 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
| सिक्किम 

तमिलनाड 
त्रिपरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 


3, 45, 000 
3, 45,000 
3, 45 , 000 
1 , 72, 500 
3, 96, 750 
2 ,58, 750 
2 ,15 , 625 
2 ,58, 750 
5 ,60,625 
1, 72, 500 
8 ,04, 713ख 
7,54 ,688 


18 . 
19 . 


22 . 


| 23 . 


24 . / गोवा 
| 25 . उत्तरांचल 

झारखंड 
1 27 . छत्तीसगढ़ 


3, 45 ,000 
3, 62, 250 
3, 45,000 
345 ,000 


26 . 


क वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 4,39,013 रूपए की रकम को घटाकर 3 ,29, 260 रूपए कर 

दिया जाएगा । 
ख वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 8,04, 713 रूपए की रकम को घटाकर 6,03,535 रूपए कर 
दिया जाएगा । 


[भाग 


अनुसूची-2 

(नियम 6 देखिए । 
( कुछ मामलों के संबंध में राज्यपालों के भत्ते ) 


-खण्ड3(1)] 


8 


क्र सं | राज्य का नाम | आतिथ्य सत्कार | कार्यालय || पदीय आवास सविदात्मक | पर्यटन व्यय । योग 

व्यय व्यय व्यय ( आवासों ) के | भत्ता 

( अधिकतम रकम ) 
साज - समान 
का अनुरक्षण 
और मरम्मत 

5 
आन्ध्र प्रदेश | 2, 18 , 656 । 

3, 64,372 1 , 45 , 715 | 6.55,8019 , 71 . 65724 ,16, 930 
अरूणाचल 72,941 18, 236 1 , 82, 186 | 72 .941 2 . 91, 130 | 10. 32, 386 | 16, 70 , 120 
प्रदेश 
असम 72, 941 18 , 2361 , 82, 18672. 94 ] | 2, 91 ,430 10. 32, 386 | 16, 70. 121 ) 
बिहार 

91 , 177ख । | 30 , 447 3. 64 , 372 | 1. 69 , 973ग । 3, 88 ,630 | 7 , 34 , 735घ 17, 79 , 334 
गुजरात 2 ,18, 65660 , 729 3, 64 , 372 | 1 , 82 ,186 7 , 28 ,7426 , 07 ,285 21, 61 ,970 
हरियाणा 1 , 21 , 457 36 , 471 | 2, 42, 915 1 ,21 , 457 16, 07, 285 4, 85 ,828 16,15,413 
हिमाचल 1. 21, 457 36, 4712 42, 915 2 1 ,82. 186 | 6 . 07 . 285 1 . 85. 828 | 16.76 . 112 
प्रदेश 
कर्नाटक 1 , 21 , 457 60 . 7293 . 03 ,641 | 1, 21, 457 12,14, 571 | 6, 07, 285 24, 29, 143 


भारतकाराजपत्र:असाधारण 


ख 1 वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 91 ,177 रुपये की रकम को घटाकर 82, 059 रुपए कर दिया जाएगा । 
ग वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 1, 69,973 रुपये की रकम को घटाकर 1 . 18, 981 रूपए कर दिया जाएगा । 
घ वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 7 , 34, 735 रुपये की रकम को घटाकर 5, 87, 788 रुपए कर दिया जाएगा । 


केरल | 1, 09 , 245 36,471 2,42, 915 11, 21,457 6. 68 ,014 , 3, 64 , 372 15.42,474 | 
| 10 मध्यप्रदेश 2, 21 , 741ड 142, 188 3,16, 845 | 1 , 84 ,826 9 , 24 ,130 9 ,24, 130 च 126, 13, 860 

महाराष्ट्र 3, 64, 37260 , 7293 , 64, 3726, 07 , 285 18, 21 , 856 | 15 , 18, 21447, 36, 828 
मणिपुर 

72, 94 ] 18 , 236 1, 82 , 186 / 72,941 2.91 ,430 10 , 32 , 386 16, 70 , 120 
13 मेघालय 72, 941 18, 236 | 1 , 82 , 186 | 72, 941 2 . 91 , 430 10 . 32 , 386 16, 70, 120 
14 मिजोरम 72,941 | 18, 236 1, 82,18672, 941 2, 91, 43010 . 32, 386 16, 70 , 120 
15 नागालैण्ड 72. 941 18. 236 1 , 82 , 186 | 72 , 941 2, 91, 431) | 10, 32, 386 16, 70,120 
16 | उड़ीसा 91, 177 30 , 447 2 ,42, 915 | 1 , 21 , 4573 , 81 , 4355 ,71, 815 14 . 38 , 246 
17 | पंजाब 11. 21. 457 36 . 4712 . 42 . 915 1 . 21. 4576 . 24. 015 6. 07. 285 17. 53. 600 

राजस्थान 1. 45 , 715 36, 471 | 2, 42 , 915 | 1 , 21 , 457 6, 07, 285 6, 07, 285 । 17. 61 , 128 
19 

सिक्किम | 72, 941 | 18. 236 1 . 82 , 18672. 941 2 . 91. 430 | 10 ,32. 386 16 , 70 ,120 
तमिलनाडु 2 , 42 , 915 60 , 729 13, 64 , 372 | 3 , 03 , 614 ! 12 , 14. 571 ! 6, 07 , 285 27, 93 , 516 
त्रिपुरा 

72 , 941 18 , 236 1 , 82,18672 . 941 2 , 91 , 430 | 10, 32 , 386 16. 70 .120 
उत्तर प्रदेश 2 , 30 , 703 छ | 60 , 7293 , 64 , 372 | 1 , 82 , 186 ज | 6. 07 . 285 14. 08, 969 R 28 , 54, 244 
23 पश्चिम बंगाल 2, 73, 362 

| 3 , 64 , 372 | 3 , 03 , 614 15, 78 . 9425 .58,770 31 . 39 . 819 
गोवा 

72, 941 18 , 236 1 , 82 ,186 / 72, 941 2 . 91 . 4305 , 16,276 | 11 .54, 010 
25 उत्तराचल | 1 , 33 , 603 36. 471 2, 42, 915 2. 36, 8426 , 07, 2855 , 82, 994 18, 40 , 110 
| 26 झारखंड 72.941 | 18, 236 1, 82 , 186 / 72 , 941 2 . 91, 430 10. 32 , 386 16, 70 , 120 

छत्तीसगढ़ 172, 941 18. 236 / 1 , 82. 18672, 941 2 , 91 , 43 ) 10, 32, 386 16, 70 , 120 


18 


21 


22 
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24 


27 


- 


ड वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 2, 21. 74 रुपए की रकम को घटाकर 1, 99. 567 रुपए कर दिया जाएगा । 
च वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 9, 24 ,130 रुपए की रकम को घटाकर 7. 39,304 रुपए कर दिया जाएगा । 
छ वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 2,30, 703 रुपए की रकम को घटाकर 2, 07, 033 रुपए कर दिया जाएगा । 

ज वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 1,82,186 रुपए की रकम को घटाकर 1. 27.530 रुपए कर दिया जाएगा । 
झ वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 14. 08,969 रुपए की रकम को घटाकर | !, 27.175 रुपए कर दिया जाएगा । 


[PARTII-SEC.3(i)]] 


[भाग-खण्ड3(6)] 


अनसूची - 3 

( नियम 7 देखिए ) 
( पदीय आवासों के अनुरक्षणों के लिए भत्ता ) 


कसं 


राज्य का नाम 


मरम्मत 


उद्यान 


विद्यत 


। 


पानी 


सधार 


योग ( अधिकतम रकम ) 


3 


आन्ध्र प्रदेश 
अरूणाचल प्रदेश 
असम 
बिहार 
गजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
कर्नाटक 


4, 85 , 828 
5, 26,314 
5,26, 314 
7 ,53,002ज 
4, 85 ,828 
2,36,892 
2, 42 , 915 
6 , 07, 285 


1 ,21 , 457 
2,42,915 
2, 42, 915 
2 , 79 , 384ट 
3 , 15 , 856 
2 ,36, 892 
2 ,18, 656 
6, 07, 285 


4, 37 ,313 
2, 91 , 430 
2, 91 ,430 
1 ,69 ,9736 
2.42, 915 
1 , 63 , 951 
1 , 82 ,186 
3 ,03 , 644 


1 , 21 , 153 

42, 494 

42, 494 
1 , 15 , 435ड 
1, 45 , 715 
1 ,09 ,245 

66 , 752 
3, 03 , 644 


1 , 69 ,973 

91 ,177 

91,177 
3, 03 ,6448 
1, 45 , 715 
1,09 ,245 

60 , 729 
6 ,07 , 285 


13, 35 ,724 
11 , 94 , 330 
11,94 , 330 
16 , 21, 438 
13, 36,029 
8 ,56, 225 
7, 71 , 238 
24 , 29 ,143 


8 


भारतकाराजपत्र:असाधारण 


64Go44 


वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 7,53, 002 रूपए को घटाकर 5, 64, 752 रूपए कर दिया जाएगा । 
वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 2, 79 , 384 रूपए को घटाक: 2 ,09,538 रूपए कर दिया जाएगा 
वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 1 , 69, 973 रूपए को घटाकर 1 , 27, 480 रूपए कर दिया जाएगा 
वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 1 ,15, 435 रूपए को घटाकर 86,576 रूपए कर दिया जाएगा 
वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 3, 03 ,644 रूपए को घटाकर 2, 27 , 733 रूपए कर दिया जाएगा 


9 | केरल 
| 10 मध्यप्रदेश 

महाराष्ट्र 
12 

मणिपर 
13 | मेघालय 
| 14 मिजोरम 

15 नागालैंड 
16 || उडीसा 
17 पंजाब 

राजस्थान 
19 सिक्किम 
20 तमिलनाड 
21 | त्रिपरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 


4 , 61 ,571 
5 ,35, 894 
45 , 78 , 899 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 
5 , 26, 314 
5 ,26,314 
3, 09, 666 
3, 15 , 856 
3,52, 159 
5, 26, 314 | 
12 ,51,041 | 

5 , 26 , 314 
9 , 71, 657 ण | 
36 ,31,500 


2, 42 , 915 | 
4 ,80 , 649 
6, 07, 285 
2, 42 , 915 
2, 42 , 915 
2, 42,915 
2, 42, 915 
1 ,20, 287 
3, 15 , 856 
3 ,15 ,856 
2,42,915 
7,77259 

2, 42, 915 
5 , 46, 556 त 

9, 71, 657 


1 ,82 , 186 / 
1 ,84 , 826 
8 , 25,943 
2, 91, 430 
2 , 91 , 430 
2 ,91 , 430 
2, 91 430 
2, 36, 892 
2 ,18 , 656 
1 , 21 , 457 
2 , 91 , 430 
6 , 68.014 
2,91, 430 
2,42, 915थ 
546,557 


84,986 
18 , 585 
6 ,07 ,285 
42, 494 
42 , 494 
42 , 494 
42, 494 

77 ,792 
1, 45 , 715 

60 , 729 
42, 494 
2 ,06, 443 

42, 494 
1 , 82 , 186द 
18, 21 , 856 


242, 915 
1 , 84 , 826 
7.28,742 

91 ,177 
91 , 177 
91 ,1771 
91 , 177 

78, 964 
1 ,45 , 715 
1, 21 ,457 

91 ,177 
6 , 07 , 285 

91,177 
3 , 64 , 3725 
1, 94 ,3981 


12,14,573 
14, 04 ,780 
73, 48 ,154 
11, 94,330 
11,94, 330 
11 ,94, 330 
11, 94,330 

8, 23 , 601 
1141, 798 

9 ,71 , 658 
11 , 94 , 330 
35 , 10 ,042 
11 , 94, 330 
23,07 ,686 
71 , 65,968 


18 
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ण वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 9, 71 ,657 रूपए की रकम को घटाकर 7, 28, 743 रूपए कर दिया जाएगा । 
त वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 5,46,556 रूपए की रकम को घटाकर 4, 09, 917 रूपए कर दिया जाएगा । 
थ वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 2, 42 ,915 रूपए की रकम को घटाकर 1 , 82 ,186 रूपए कर दिया जाएगा । 
द वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 1 , 82 ,186 रूपए की रकम को घटाकर 1 , 36 , 640 रूपए कर दिया जाएगा । 
ध वर्तमान राज्यपाल के पद त्याग करने की तारीख से 3, 64, 372 रूपए की रकम को घटाकर 2 , 73,279 रूपए कर दिया जाएगा । 


[PARTII-SEC.3(611 


[भागII-खण्ड3()] 


24 
25 
26 
27 


गोवा 
उत्तरांचल 
झारखंड 
छत्तीसगढ़ 


5 ,26, 314 
3 ,03, 644 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 


2, 42, 915 
2 ,73,320 
2 , 42,915 
2 , 42 , 915 


2 , 91 ,430 
2, 27 ,733 
2 , 91 , 430 
2 ,91, 430 


42, 494 
83, 440 
42494 
42,494 


91 ,177 
75, 911 
91 , 177 
91 ,177 


11 , 94,330 

9 , 64 ,048 
11, 94, 330 
11 ,94 , 330 " 


[ फा . सं . 7/ 2/ 2001 - एम एंड जी ] 

आर. के . सिंह , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में साकानि0 343 ( अ ), तारीख 30 मार्च, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें साकानि0 532( अ ) तारीख 29 
मई,1987 ; साकानि0 70 ( अ) तारीख 1 फरवरी 1989 ; साका0नि0 675 ( अ ), तारीख 30 जलाई 1990 , साकानि0 64 ( अ), तारीख 15 फरवरी 1991 ; 
साणकानि0 949 ( अ) , तारीख 28 दिसम्बर 1992 ; सा0 का0नि0 275 ( अ ) , तारीख 11 मार्च 1993 ; साकानि0 708 ( अ ), तारीख 16 नवम्बर 1993 ; सा0 का0नि0 
475 ( अ), तारीख 23 मई 1994, सा0 कानि0 538 ( अ ) , तारीख 6 जलाई 1995 ; सा0 का0 नि0 326 ( अ ), तारीख 17 जून 1997 ; साकानि0 166 ( अ) , तारीख 
1 अप्रैल, 1998 और साका0नि0 832 ( अ) तारीख 23 अक्तूबर , 2000 द्वारा संशोधन किया गया । 
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THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PARIII — Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th September, 2001 


G .S .R . 696 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 13 of the 
Governors (Emoluments , Allowances and Privileges) Act, 1982 , (43 of 1982 ) the 
President hereby makes the following rules further to amend the Governors 
(Allowances and Privileges ) Rules, 1987 , namely : 


1 . 


( 1) These rules may be called the Governors (Allowances and 
Privileges ) (Amendment) Rules , 2001. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 
OfficialGazette . 


In rule 11 of the Governors (Allowances and Privileges ) Rules , 1987 
(hereinafter referred to as the said rules), in sub -rule 8 , the proviso to 
clause (b ), shall be substituted , namely : 


" Provided that the duration of such journey does not exceed ten days 
on each occasion : " . 


In the said rules, for the Schedules I, II and Ill and the entries relating 
thereto , the following Schedules and entries shall be substituted , 
namely : 


SCHEDULE -I 


(see rule 3 ) 


Official residence (s ) of the Governors and maximum amount admissible for 

renewal of their furnishings . 
SI. Name of the State Official residence (s) 

Maximum 
No . 

allowance 
to Governor 
for renewal 
of 
furnishings 
( in rupees ) 


3 


Andhra Pradesh 
Arunachal 
Pradesh 


The GovernmentHouse at Hyderabad 
The Government House at Itanagar 


3,01, 875 
3 ,45 , 000 


[ YTT II - U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


VLER 


Assam 
Bihar 


The Government House atGuwahati 
The Government House at Patna 


3 ,45 , 000 
4 ,39,013 


Gujarat 


2,58 ,750 


mm 


The Government House at Gandhinagar and 
Raj Bhavan Annexe , Ahmedabad 
The Government House at Chandigarh 
The Government House at Shimla 


2 , 15 ,625 
2 ,58 ,750 


Haryana 
Himachal 
Pradesh 
Karnataka 
Kerala 


2 , 15 ,625 
2 , 15 ,625 


| Madhya Pradesh 


3,62, 250 


11. 


Maharashtra 


12 , 93, 750 


12 


14 
15 
16 
17 
| 18 


Manipur 
Meghalaya 
Mizoram 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
| Rajasthan 


The Government House at Bangalore 
The Government House at 
Thiruvananthapuram 
The Government House at Bhopal and 
Panchmarhi 
The Government House at Mumbai, 
Ganeshkind (Pune ) and Nagpur 
The Government House at Imphal 
The Government House at Shillong 
The Government House at Aizwal 
The Government House atKohima 
The Government House at Bhubaneshwar 
The Government House at Chandigarh 
The Government House at Jaipur and Mount 
Abu 
The Government House at Gangtok 
The GovernmentHouse atGuindy and 
Ootacamund 
The Government House at Agartala 
The Government House at Lucknow 
The Government House at Kolkata and 
Darjeeling 
The Government House at Daunapaula , 
Panaji 
The GovernmentHouse at Dehradun 
The Government House at Ranchi 
The Government House at Raipur 


3 ,45 , 000 
3,45 ,000 
3, 45 , 000 
1 ,72,500 
3 , 96 ,750 
2 ,58 ,750 
2 , 15 ,625 


19 


Sikkim 
Tamil Nadu 


2 ,58 ,750 
5 ,60 ,625 


20 


21 


Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 


1 . 72 ,500 
8 ,04 ,7136 

7 ,54 ,688 


Goa 


3, 45 ,000 


25 
26 
27 


Uttaranchal 
Jharkhand 
Chhatisgarh 


3 ,62 , 250 
3 , 45 , 000 
3 , 45 , 000 


- 


* The amount of Rs.4 ,39,013 /- will be reduced to Rs.3,29 ,260/- with effect from the date the present 
Governor domits the office . 

The amount of Rs.8 , 04 , 713 / - will be reduced to Rs.6 ,03 ,535 )- with effect from the date the present 
Governor demits the office . 
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SCHEDULE - || 

( see rule 6 ) 
( Allowances of Governors in respect of certain matters ) 


SI.No Name 

State 


of 


the Hospitality 

Expenses 


Entertainment Office 
Expenses Expenses 


Total 
(maximum 
amount) 


Maintenance Contract Tour 
and repairs Allowances expenses 
of 
furnishings 
of official 
residence 


1 


5 


7 


X 


2 , 18 ,656 

72 , 941 


3 
60 ,729 
18 ,236 


3 ,64, 372 
1 ,82 , 186 


1, 45 ,715 
72 , 941 


6 , 55 , 801 
2 , 91,430 


9 ,71,657 
10 , 32 , 386 


24 , 16 ,930 
16 ,70 , 120 


72, 941 
91, 17701 
2 , 18 ,656 
1 , 21, 457 
1 ,21, 457 


18 ,236 1,82, 186 
30 , 447 3 ,64 , 372 
60 ,7293 ,64 , 372 
36 ,471 2 ,42 ,915 
36 ,471 2 ,42 , 915 


72 ,941 
1 ,69 , 973 
1 ,82 , 186 
1 ,21,457 
1 , 82 , 186 


2 ,91,430 
3 , 88 ,630 
7 ,28, 742 
6 , 07 , 285 
6 , 07 , 285 


10 , 32 , 386 16 ,70 , 120 
7 , 34 ,73501 17 ,79, 334 
6 ,07, 285 21,61, 970 
4 , 85 ,828 16 , 15 ,413 
4 ,85 ,828 16 ,76 , 142 


Andhra Pradesh 
Arunachal 
Pradesh 
Assam 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 
Himachal 
Pradesh 
Karnataka 
Kerala 
Madhya 
Pradesh 
Maharashtra 
Manipur 
Meghalaya 
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17 


1 ,21,457 
1,09 , 245 
2 ,21,741 


60 ,729 
36 , 471 
42 , 188 


3 , 03 ,644 
2 , 42 , 915 
3 , 16 ,845 


1 , 21 ,457 
1 ,21, 457 
1,84 ,826 


12 , 14 , 571 
6 ,68 ,014 
9 ,24 , 130 


6 , 07 ,285 
3 ,64 , 372 
9, 24 , 130 


24 ,29 , 143 
15 ,42 , 474 
26 , 13,860 


10 


11 
12 
13 


3 ,64 , 372 

72 ,941 
72 ,941 


60 , 729 
18 ,236 
18 ,236 


3 ,64 ,372 
1 ,82 , 186 
1, 82 , 186 


6 ,07 ,285 

72 ,941 
72, 941 


18 ,21, 856 
2 ,91,430 
2 , 91 ,430 


15 , 18 ,214 
10 , 32 , 386 
10 , 32 , 386 


47 , 36 ,828 
16 ,70 , 120 
16 , 70 , 120 


bl The amount of Rs.91, 177/- will be reduced to Rs.82 ,059 /- with effect from the date the present Goveror demits the office 

The amount of Rs. 1 ,69,973 /- will be reduced to Rs. 1, 18 , 981/ - with effect from the date the presentGovernor demits the office. 
" The amount of Rs. 7 ,34 ,735 /- will be reduced to Rs 5 ,87 , 788 / - with effect from the date the present Governor demits the office . 
* The amount of Rs. 2 ,21,741/ - will be reduced to Rs. 1, 99 , 567/ - with effect from the date the present Governor demits the office . 
* The amount of Rs. 9, 24 , 130 /- will be reduced to Rs.7 , 39 , 304 )- with effect from the date the presentGovernor demits the office . 


PartIISec.30) 
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17 


453(1)] 


| 18 


19 


20 


Mizoram 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Sikkim 
Tamil Nadu 
| Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
| Goa 
Uttaranchal 
Jharkhand 
Chhatisgarh 


72 , 941 
72 , 941 
91, 177 
1 ,21, 457 
7 .45 ,715 

72 , 941 
2 ,42,915 

72 ,941 
, 2 , 30 ,7039 

2 ,73 , 362 

72 ,941 
1, 33 ,603 
72 , 941 
72 , 941 


18 ,236 
18 . 236 
30 ,447 
36 ,471 
36 , 471 
18 ,236 
60 ,729 | 
18 ,236 
60 ,729 ! 
60 ,729 
18 ,236 
36 ,471 
18 ,236 
18 , 236 


1, 82 , 186 
1 , 82 , 186 
2 , 42 , 915 | 
2 ,42, 915 
2 ,42 , 915 
1 ,82 , 186 
3 ,64 , 372 
1, 82 , 186 
3 ,64 , 372 
3 ,64, 372 
1, 82 , 186 
2 ,42 , 915 
1,82, 186 
1 , 82 , 186 


72 . 9412 .91.4301 10 . 32 . 386 16 .70 . 120 
72 , 941 2 ,91,430 10 ,32, 386 16 ,70 , 120 
1 ,21, 457 3 ,81,435 5 , 70 ,815 14 , 38 , 246 
1 ,21,457 6 , 24 ,015 6 ,07 , 285 17 ,53 ,600 
1 , 21,457 6 ,07, 285 6 ,07 ,285 17 ,61, 128 

72 , 941 2 ,91,430 10 , 32 , 386 16 , 70 , 120 
3 ,03,644 12 , 14 ,571 6 ,07 , 285 27 ,93 ,516 

72 , 9411 2 ,91,430 10 , 32 , 386 16 ,70 , 120 
1 ,82 , 186 6 , 07 , 285 14 ,08 , 96928 ,54 , 244 
3 ,03,644 15 , 78 , 942 5 , 58 ,770 31, 39 ,819 

72 ,941 2 , 91,430 5 , 16 ,276 11,54 ,010 
2 , 36 ,842 1 6 ,07 , 285 5 ,82 ,994 18 , 40 , 110 

72, 941 2 , 91,430 10 , 32 , 386 16 , 70 , 120 
72 , 941 2 ,91,430 10 , 32 , 386 16 , 70 , 120 


21 


| 22 
23 


-- 


- 


| 24 


- 


- 


25 
26 
27 
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The amount of Rs.2 ,30, 703 - 12l be reduced to Rs. 2,07,633 - 4th effect from the date the present Governor demits the office . 
* The amountof Rs 1, 82, 186 /- will be reduced to Rs 1, 27 ,330 , - 4ith effect from the date the present Govemor demits the office . 
. ! The amount of Rs. 14 .08. 969 - yill be reduced to Rs. 11. 27 . 175 .- with effect from the date the presentGovernor demits the office , 


SCHEDULE - II 

(see rule 7 ) 
( Allowances for the maintenance of Official Residence ) 
Repairs Gardens Electricity Water 


SINo Name of the State 


Improvement | Total 

(maximum 
amount) 


1 


Andhra Pradesh 
Arunachal Pradesh 
Assam 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 
Himachal Pradesh 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Manipur 
| Meghalaya 
Mizoram 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Sikkim 


4 , 85 ,828 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 
7 53 .0021 
4 ,85 ,828 
2 , 36 ,892 
2 ,42 , 915 
6 07 , 285 
4 ,61,571 
5 , 35 ,894 
45 ,78 ,899 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 
5 , 26 , 314 
3 ,09,666 
3 ,15 ,856 
3 ,52 , 159 
5 , 26 , 314 


3 
1 ,21 457 
2 42 , 915 
2 ,42 ,915 
2 ,79 ,384 
3 , 15 , 856 
2 , 36 ,8921 
2 , 18 ,656 
6 ,07 , 285 
2 ,42 , 915 
4 , 80 ,649 
6 ,07 ,285 
2 ,42 , 915 
2 ,42 , 915 
2 ,42 ,915 
2 ,42, 915 
1 ,20 , 287 
3 , 15 ,856 
3 , 15 , 856 
2 ,42 ,915 


4 , 37 , 313 
2 ,91,430 
2 ,91,430 
1 ,69 , 973 
2 ,42, 915 
1 ,63, 951 
1 ,82 , 186 
3 ,03 ,644 
1,82 , 186 
1 ,84 ,826 
8 , 25 , 943 
2 , 91,430 
2 , 91,430 
2 , 91, 430 
2 , 91, 430 
2 , 36 , 892 
2 , 18 ,656 
1 ,21,457 
2 , 91,430 


, 21, 153 
42 ,494 

42,494 
1, 15 ,435 
1 , 45 ,715 
1 ,09 , 245 

66 ,752 
3 ,03,644 
84 , 986 

18 ,585 
6 ,07 , 285 

42 ,494 
42 ,494 
42 ,494 
42 ,494 

77 ,792 
1 , 45 ,715 

60 ,729 
42 ,494 


1 ,69, 973 

91, 177 

91 , 177 | 
3 ,03,644 " 
1 , 45 ,715 
1,09, 245 

60 ,729 
6 , 07 , 285 
2 ,42,915 
1 , 84 ,826 
7 , 28 , 742 

91, 177 
91, 177 
91, 177 
91, 177 
78, 964 
1 , 45 ,715 
1 , 21,457 
91, 177 


13 , 35 ,724 
11,94, 330 
11, 94 ,330 
16 ,21 ,438 
13 , 36 ,029 
8 , 56 , 225 
7 ,71,238 
24 , 29 , 143 
12 , 14 ,573 
14 , 04 ,780 
73,48 , 154 
11, 94 , 330 
11, 94 , 330 
11, 94 , 330 
11 , 94 , 330 

8 ,23,601 
11 ,41,798 

9 ,71, 658 
11 ,94 , 330 
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14 


15 


16 


1 


19 


The amount of Rs 753,002) - will be reduced to Rs 5 64 752, - with effect from the date the present Govemor demits the office 
The amount of Rs 2 79, 384 - will be reduced to Rs 2 ,09 , 538 /- with effect from thc date the presentGovernor demits the office 
The amount of Rs I 69 973 - will be reduced to Rs I 27 , 480 /- with effect from the date the present Goveror demits the office 
The amount of Rs 1 15 435 /- will be reduced to Rs 86 ,576 - with effect from the date the present Governor demits the office 
The amount of Rs 3 .03,6 -141- will be reduced to Rs 2 , 27 ,733 /- with effect from the date the present Governor demits the office 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 


Tamil Nadu 
Tripura 
| Uttar Pradesh 
West Bengal 
Goa 
| Uttaranchal 

Jharkhand 
Chhatisgarh 


12 ,51,0411 

5 , 26 , 314 
9 ,71,6570 
36 , 31, 500 
5 , 26 ,314 
3 ,03,644 
5 , 26 , 314 
5 , 26 ,314 


7 ,77 ,259 
2 ,42 , 915 
5 ,46 ,556P 
9 .71,657 
2 ,42,915 
2 , 73 , 320 
2 ,42,915 
2 ,42, 915 


6 ,68 ,014 
2 , 91,430 
2 ,42, 9159 
5 ,46 , 557 
2 , 91,430 
2 , 27 ,733 
2 ,91,430 
2 , 91,430 


2 , 06 , 443 

42,494 
1 ,82, 186 
18 , 21,856 

42 ,494 
83, 440 
42,494 
42 ,494 


6 ,07 ,285 

91, 177 
3 ,64 , 372 
1 , 94 , 398 

91, 177 ! 
75 .911 
91, 177 
91, 177 


35 , 10 ,042 
11, 94 , 330 
23 , 07 ,686 
71,65 , 968 
11 ,94 .330 

9 ,64 ,048 
11, 94 , 330 
11, 94 , 330 " 


[MI-Tug3()] 


26 


27 


[F . No. 72 /2001- M & G ] 
RK SINGH , Jt. Secy. 


Note : The principal rules were published in the Gazette of livia vide number GSR 343 ( E ) dated , the 30 " March , 1987 
and were subsequently amended vide GSR 532 ( E ), dated , 29 May , 1987 ; GSR 70 ( E ) , dated 1st February , 1989 ; GSR 
675 (E ) dated , 30th July , 1990 ; GSR 64 ( E ), dated , 15th February , 1991; GSR 949 ( E ), dated , 28th December, 1992 ; GSRL 
275 (E ) dated , 11th March , 1993; GSR 708 (E ), dated 16th November , 1993;GSR 475 (E ), dated , 23rd May, 1994 ; GSR 
538 (E ) dated , 6th July , 1995 , GSR 326 (E ), dated , 17th June 1997 , GSR 166 (E ) dated 1st April, 1998 and GSR 832 (E ) 
dated 23 October , 2000 . 
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• The amount of Rs. 9 ,71,657 - will be reduced to Rs. 7 .28 .7431- with effect from the date the present Governor demits the office . 
P The amount of Rs. 5 , 46 ,556 - will be reduced to Rs. 4 ,09 ,917 - with effect from the date the present Governor demits the office . 
4 The amount of Rs. 2. 42 . 915 - will be reduced to Rs 1. 82 . 186 - with effect from th date the presentGovernor demits the office 
" The amount of Rs. 1, 82. 186 - will be reduced to Rs 1 .36 .640 - with effect from the date the presentGovernor demits the office . 
* The amount of Rs. 3,61 .372 - will be reduced to Rs .2, 73 , 279 - with effect from the date the presentGovernor demits the office . 


I runted to de Afangu (mist Judiu l ils Runs Rudutavapuri New Delhi - 110064 
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